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i x, y, 8 unabhangig, also  constant oder nur  eine Function • Zeit ist.   Es ergiebt sich also:
nach (2)
If ^
Hierzu kommt noch die Differentialgleichung §. 145 (4):
°y. +
r)w       '
3*
= 0,
d (5) mid (6) sind jetzt die beiden allgemeinen Differential-iichungen fur die Functionen <p und p (oder p). Als Grenz-:lingung orgiebt sich fiir eine ruhende oder in gegebener wegung hegriifone Wand aus §. 145 (9) die Gleichung
inn TV die Gomponente der gegebenen Geschwindigkeit eines andpunktes in der Kichtung der Normalen n an diese Wand deutet.
An oiner freien Oberflache der Fliissigkeit, an der wir den •uck constant annelimen, raussen die beiden Gronzbedingungon
)                         p =1 const.,       -T~- = 0
atehon, von clenen die zweite sich auch so darstellon lasst:
a a 8 %
4-       . 4         _i
dx 'dx.      'dy Wy      'd& '60
0.
Sie besagt, dass die Fliissigkeitstheilchen, die an der Ober--che liegon, auch im weiteren Verlaufe der Bewegung an der )erflache bleiben.
§. 149. Wasserwirbol.                    „
Wir wollen   ein   einfaches Beispiel  fur die stationare Be-3gung betrachten,   Wir nehmen als wirkende Kraft die Schwer-
Elemtunn-We-bor, Pftrtiella Differentlalgleiohungan,   II.                   35